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486 


Greenwich Micrometer Measures 


lxi. 7 , 


Results of Micrometer Measures of Double Stars made with the 
28-inch Refractor at the Royal Observatory , Greenwich , in the 
year 1900. 

(<Communicated by the Astronomer Royal.) 

The measures were made with a bifilar position-micrometer 
on the 2 8-inch refractor, aperture 28 inches, focal length 28 feet. 
The power generally used was 670, but when the definition per¬ 
mitted a power of 1120 was employed for observing very close 
pairs. A blue glass shade was employed to diminish the light 
and irradiation when bright stars were observed. The observa¬ 
tions were made in variously coloured fields or in a dark field 
with illuminated wires. The initials in the last column are those 
of the observers, viz. 

B. Mr. Bryant L. Mr. Lewis W.B. Mr. Bowyer 

The observations of Gapella have already appeared in the 
Notices of the Society for 1900 June and December, and hence 
are not included in the present paper. 


Micrometric Observations of Rouble Stars. 


Star’s Name. 

B.A. 

1900. 

h m 

N.P.D. 

1900. 

0 / 

Posi¬ 

tion 

Angle 

O 

Dis¬ 

tance. 

n 

No. 

of 

Meas. 

Mags. 

Epoch 

1900. 

Obs. 

5 3062 

O 

I 

32 IO 

34i-8 

1-50 

I 

6-9 

80 

•066 

B. 

0 253 ... 

O 

5 

32 2 

49’7 

o-43 

I 

8*3 

8-4 

•066 

B. 

Krueger I ... 

O 

6 

3 2 43 

1887 

201 

I 

9*i 

9-2 

•066 

B. 

0 1026 

O 

7 

36 56 

330*9 

o*37 

I 

8-i 

8-9 

•066 

B. 

05 2 A.B. ... 

O 

8 

63 35 

38-2 

0-52 

2 

6*5 

8-o 

•033 

B t 





37’3 

0-49 

I 

** 

• 

•041 

L. 

05 4 

O 

10 

54 4 

ioo-6 

0-23 

2 

7*4 

81 

•948 

B. 

0 1027 

O 

10 

69 3 

i8o*i 

1*40 

I 

7.7 

10-5 

*041 

L. 





184-1 

1*44 

I 

.. 

. 

*747 

W.B. 

0 1093 ... 

O 

*5 

73 

59* 1 

0-31 

2 

7*3 

8-2 

*493 

B. 

05 12(i\. Cas¬ 
siopeia)... 

0 

26 

36 8 

145° 

0 37 

I 

5*o 

60 

•066 

B. 

05 15 

O 

30 

4i 32 

3205 

017 

I 

7-5 

8-5 

•964 

B. 

0 257 ... 

0 

35 

43 17 

234-5 

0-49 

I 

8-i 

8-8 

•964 

B. 

18865 ... 

O 

38 

47 20 

195-9 

i’ll 

I 

8*3 

8-8 

•964 

B. 

0 866 ... 

O 

40 

47 20 

70-8 

I "54 

I 

9*i 

91 

•964 

B. 

0 495 

O 

42 

7i 52 

225-6 

°-5 7 

2 

7-6 

77 

•033 

B. 

0 2 32 

O 

48 

39 55 

320-1 

0-44 

I 

8-o 

8-i 

•964 

B 
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Star’s Name. 

B.A. 

1900. 

02 20 

h m 

0 49 

2 73 (36 An- 

dromedae) 

O 49 

02 21 

O 57 

0 303 

i 4 


1 18 

$ 1164 

1 22 

& 506 

(77 Piscium) 

I 26 

3 138 

1 30 

2155 

i 35 

P 5°9 

1 38 

2 158 

1 41 

j8 1016 

1 44 

0 235 

1 45 

Hough 311 

1 45 

2205(71 An- 
dromedse) 

1 58 

0238(72 An- 
dromedae) 

1 58 

2 208 

1 58 

Hough 497 

2 6 

2 228 

2 8 

2 257 

2 18 

02 42 

2 27 

02 44 

2 36 

2 3°s 

2 42 

78 262 

2 42 

p 52s 

2 53 

2333 . ... 

(e Arietis) 

2 346 A.B. 

2 53 

3 0 


of Double Stars, 1900 . 


N.P.D. 

1900. 

Posi¬ 

tion 

Angle. 

Dis¬ 

tance. 

No. 

of 

Meas. 

0 / 

71 22 

3 2 7°9 

// 

0*33 

I 


3141 

0*48 

2 

66 55 

19-1 

0*90 

4 

43 >o 

29-5 

0*97 

I 

66 44 

286*1 

0*64 

2 


291*5 

062 

I 

79 9 

657 

o *33 

I 

85 10 

168*8 

°"33 

I 

75 10 

145 

i*i 6 

I 

82 52 

220*7 

i *45 

I 


217*6 

i *43 

I 

8 34 

328-9 

A 53 

I 

80 56 

268*7 

0*69 

I 


2 5 A 5 

o* 6 i 

I 

57 20 

2 597 

1*91 

I 


257*2 

2 * 06 

£ 

57 2 5 

2 3"3 

0*48 

I 


26*1 

0*51 

I 

39 3 ° 

94'7 

o* 8 i 

2 

65 5 o 

178*8 

0*30 

I 

48 10 

62*2 

976 

I 

48 10 

1148 

0*40 

2 

64 33 

53*9 

0*77 

I 

S 3 7 

62*6 

°'53 

I 

42 59 

94*2 

o *55 

I 


82*7 

o -55 

I 

28 55 

248-5 

0*37 

I 

38 8 

121*0 

0*40 

I 

47 44 

56*8 

1*33 

I 

71 2 

3170 

2*92 

I 


3131 

3*10 

3 

59 22 

62*4 

1*56 

1 

5 2 3 i 

137-4 

0*20 

1 

69 4 

201*7 

1*28 

2 

65 8 

93 ’S 

0*45 

2 


487 


Mags. 

Epoch 

1900 . 

Obs. 

5*9 

7*0 

*022 

B. 

.. 

. 

•931 

W.B, 

6*2 

6*8 

ro 

00 

W.B. 

69 

8*2 

•964 

B. 

7*2 

7-5 

•0 33 

B. 

.. 

. 

•991 

W.B. 

7*8 

8*8 

•022 

B. 

67 

70 

•022 

B. 

4*0 105 

•047 

L. 

7*3 

7*3 

•044 

B. 

• • 

• 

•047 

L. 

7’5 

7*9 

•047 

L. 

8-4 

8*7 

•047 

L. 

.. 

. 

•931 

B. 

8*3 

8*8 

-047 

L. 

.. 

. 

•099 

B. 

8-5 

8*5 

•047 

L. 

• • 

• 

•099 

B. 

7*0 

7*5 

•504 

B. 

7*5 

77 

•964 

B. 

3*0 

5*0 

•041 

L. 

50 

6*2 

•127 

L. 

6*2 

8*4 

•958 

W.B. 

8*2 

9*0 

*041 

L. 

67 

7*6 

■192 

L. 


• 

•964 

B. 

7*2 

7*7 

•192 

L. 

7 *o 

7*5 

•192 

L. 

7-8 

8*5 

•099 

B. 

7'3 

8*2 

*022 

B. 

.. 

. 

*945 

W.B. 

8*2 

9*6 

*947 

W.B. 

7*5 

7*5 

*104 

W.B. 

57 

6 *o 

-965 

W.B. 

6*o 

6*0 

*544 

W.B. 



M M 
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Star’s Name. 

R.A. 

1900. 

N.P.D. 

1900. 

Posi¬ 

tion. 

Angle. 

tance. MeaS| 

Mags. 

Epoch 

1 goo. 

Obs. 


h 

m 

0 

Sf6 

a ~ 

0-56 

2 

... 


*553 

B. 

A.C. 


. 

... 

35 i*i 

5-21 

1 

... 


•104 

W.B. 

8 1030 

J 

4 

68 39 

1557 

o *53 

1 

8*4 

8*4 

•989 

L. 

B 530 

n 

3 

8 

67 25 

188*4 

178 

1 

9*7 ] 

[O-I 

•980 

L. 

0553 ... 

n 

11 

5 1 44 

2366 

0’59 

1 

7-2 

8-o 

•142 

B. 





238*2 

0-58 

1 

... 


•192 

L. 

S 533 

0 

29 

58 39 

440 

0-30 

1 

7-0 

7-0 

•IO4 

W.B. 





50*4 

o *57 

1 

... 


-IZJ 2 

B. 

X 412 

3 

28 

65 52 

13*8 

0-15 

1 

6-6 

6*7 

*104 

W.B. 

(7 Tauri) 




i 3'9 

0-27 

1 

... 


•964 

B. 

OX 66 

0 

45 

49 3 ° 

I 39-4 

0-48 

1 

7*5 

8-o 

•I42 

B. 





132*2 

o -43 

1 

... 


•192 

L. 

B 880 

3 

38 

58 9 

i-8 

0-62 

1 

8.7 

8-9 

•192 

L. 

02531 ... 

4 

1 

52 12 

128-3 

2-07 

1 

8-5 

10*2 

•I42 

B. 

02 77 

4 

9 

58 34 

178-0 

0'22 

1 

70 

7-5 

*Il8 

B. 

02 80 

4 

i 7 

47 46 

189-7 

0*48 

1 

6-5 

7-0 

•142 

B. 





176-3 

0-50 

1 

• • 


•203 

W.B. 





173*9 

o-6o 

1 

• • 

• 

*939 

L. 

2535 

4 

18 

78 S 3 

327-9 

1-49 

1 

67 

8-2 

*022 

B. 





320-2 

1-36 

1 

•• 

• 

•126 

W.B. 

& 55 ° 

4 

30 

73 42 

1090 

31-29 

2 

1 

14 

•131 

L. 

(Aldebaran) 
Hastings ... 

4 

30 

70 29 

55*6 

0-36 

1 

80 

90 

•068 W. B. 

02 86 

4 

3 i 

70 27 

6o-8 

o ‘55 

1 

7‘5 

7*5 

•137 

W.B. 

2 567 

4 

3 i 

70 44 

320-8 

1-68 

1 

8-5 

90 

*947 

W.B. 

2 572 

4 

32 

63 16 

196 

3-86 

1 

65 

6-5 

•947 

W.B. 

0 883 

4 

45 

79 6 

60-4 

0-26 

3 

7*5 

7*5 

•146 

L. 





62 6 

0-27 

1 

.. 

.. 

•186 

B. 





63-3 

0:27 

6 

•< 

.. 

•211 

W.B. 

IS 552 

4 

46 

76 31 

207-9 

0*45 

2 

6-9 

10-2 

•193 

L. 

02 93 

4 

55 

85 ^ 

5 i -3 

0-74 

2 

7'5 

9-0 

*164 

B. 

0298 

5 

2 

81 39 

174*4 

0-98 

2 

5’5 

7-0 

•164 

B. 





170-4 

0-73 

1 

* 


•214 

L. 

0 1047 

5 

3 

62 5 

53*3 

o *45 

1 

8*5 

8-8 

•214 

L. 

(6885 ... 

5 

6 

9 * 54 

25-8 

0-56 

1 

8*3 

8*4 

•186 

B. 

0 1006 

5 

7 

92 19 

204-1 

o* 5 i 

1 

8*5 

10-9 

•186 

B. 

0 886 

5 

i 5 

5 ^ 17 

243-7 

1-18 

1 

9-1 

9-6 

•300 

L. 

02 105 ... 

5 

16 

77 26 

106-5 

0-30 

1 

7*8 

7*8 

*186 

B. 
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Star’s Name. 

R.A. 

N.P.D. 

Posi¬ 

tion 

Dis¬ 

No. 

of 

Mags. 

Epoch 

Obs. 



1 goo. 

1900. 

Angle. 

tance, 

Meas. 



1 goo. 




h 

m 

0 * 

O 

n 






Dawes 5 

... 

5 

19 

92 29 

81*4 

1-24 

I 

3*5 

5*5 

•164 

B. 

2 719 

... 

5 24 

60 32 

322-5 

0-90 

I 

7 -o 

9*5 

•IO4 

W.B. 

2 728 

... 

5 

26 

r>. 

00 

188-8 

0-38 

2 

5*5 

6-5 

•175 

B. 

2 749 

... 

5 3 i 

63 8 

173-6 

0-77 

I 

7 *i 

7-2 

•104 

W.B. 






174-8 

0-91 

3 

.. 

• 

•164 

B. 

0 1240 A.B. 

5 32 

59 34 

346-4 

0-28 

1 

5*6 

6-o 

•203 

W.B. 

2 753 

A.C. 




267-8 

12-53 

1 

• • 

* 

•203 

W.B. 

02 112 

... 

5 

33 

52 6 

73*4 

0-52 

3 

7'5 

7*5 

•190 

B. 






68-1 

0-55 

1 

• • 

• 

•192 

L. 

j8 1007 

... 

5 

35 

73 3 i 

254*7 

0*20 

2 

60 

6*2 

•214 

B. 

2 774 

... 

S 36 

92 0 

1557 

2-41 

2 

2-0 

5*7 

*175 

B. 

02 118 

... 

5 

42 

69 10 

3140 

048 

2 

8-o 

8-8 

*173 

W.B. 






312-2 

0-54 

1 

*• 

• 

•238 

L. 

2 799 

... 

S 45 

Si 28 

180-4 

o -95 

3 

7-2 

8*3 

•190 

B. 






1808 

0*85 

1 

*. 


•192 

L. 

Perrine 

... 

5 5 i 

37 19 

3071 

1-92 

1 

9-0 

9*8 

*255 

L. 

0 1241 

... 

6 

4 

66 52 

345*8 

0-45 

1 

5*9 

10*0 

•238 

L. 






329*2 

0-41 

1 

• • 

. 

•241 

B. 

j8 1058 

... 

6 

4 

66 59 

2768 

0-36 

1 

7-2 

7*5 

•183 

W.B. 






276-5 

0-30 

2 

.. 

. 

•214 

B. 






2683 

0 25 

1 

• • 

• 

•238 

L. 

* ... 

... 

6 

8 

67 24 

876 

299 

1 

9*5 

100 

•238 

L. 

18 1008 

... 

6 

9 

67 28 

2966 

088 

1 

30 

io-8 

•238 

L. 

2 881 

... 

6 

13 

30 35 

108-3 

065 

1 

6*4 

7*9 

•307 

L. 

0895 

A.B. 

6 

14 

61 31 

150-7 

024 

1 

8-2 

8-4 

•241 

B. 

• 

2 888 

A.C. 


.. 

... 

251*3 

260 

1 

8-2 

9-2 

•241 

B. 

0 1020 

... 

6 

17 

61 11 

i 55 ’i 

1-09 

1 

8-2 

10-0 

•104 

W.B. 






1644 

i-io 

1 

• ' 

• • 

•238 

L. 

2 899 

... 

6 

17 

72 22 

198 

231 

2 

7-0 

8-o 

•115 

W.B. 

0 1192 

... 

6 

23 

69 43 

3406 

0-16 

1 

8-7 

8-8 

•241 

B. 

0 1021 

... 

6 

25 

6133 

8o-6 

0-79 

1 

81 

9*4 

•238 

L. 






78-4 

0-55 

1 

•• 

• 

-241 

B. 

2 932 

... 

6 

29 

7510 

3280 

2-15 

1 

8-2 

8-3 

•047 

L. 






324-6 

1*94 

1 

• • 

* 

•104 

W.B. 

02 149 

... 

6 

30 

62 38 

2748 

0 66 

2 

6-5 

9-0 

*i 43 

L. 






282-7 

o -45 

1 

-• 


•241 

B. 

2 396 

... 

6 

3 i 

3 « 48 

2632 

i-66 

1 

70 

8-7 

•307 

L. 

2 945 

... 

6 

33 

48 56 

270*0 

0-71 

2 

7 -i 

8-o 

•177 

B. 






260-9 

0 

00 

1 

.. 


•255 

L. 
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00 


49 ° 
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LXI. 7, 

Star’s Name. 

* ... 

R.A. 

1900. 

h m 

6 34 

N.P.D. 

1900. 

0 / 

Posi¬ 

tion 

Angle. 

So'-o 

Dis¬ 

tance. 

// 

203 

No. 

.of 

Meas. 

I 

Mags. 

Epoch 

1900. 

•255 

Obs. 

L. 

2 948 A.B. 

6 37 

30 28 

114*8 

1*48 

2 

5*2 

6*i 

623 

L. 

02156 ... 

6 41 

71 42 

301*1 

o -53 

. 4 

6-5 

7 *o 

•123 

K. 




305*9 

0*49 

2 


• 

*143 

L. 

02 160 

6 48 

68 43 

171*9 

1*52 

1 

6*8 

9*8 

•049 

L. 

£ 899 

6 S 3 

71 9 

2666 

o*6o 

1 

87 

9*3 

*044 

B. 




2741 

o*6o 

I 

.. 

• 

•236 

L. 

j8 900 

7 0 

68 49 

273*7 

1*41 

1 

8*o 

u *5 

•236 

L. 

02 165 ... 

7 3 

73 54 

42*5 

4 *i 7 

1 

5 

11 

•236 

L. 

2 1037 ... 

7 7 

62 35 

302*5 

0 *77 

1 

7*0 

7 *i 

*301 

L. 




302*1 

0*75 

I 

.* 

• 

•309 

B. 

31023 ... 

7 9 

63 56 

294*5 

0*19 

1 

8*4 

8*5 

•241 

B. 




291*5 

o *34 

I 

• • 

. 

*301 

L. 

* ... 

7 9 

63 56 

226*5 

0*72 

I 

9*5 

10*0 

•241 

L. 

02 170 

7 14 

80 31 

110*7 

1*56 

3 

70 

7*5 

•084 

B. 

2 ijio 

7 28 

57 53 

225*2 

57 i 

I 

27 

37 

♦183 

B. 




226*4 

5*95 

I 

.. 

. 

*192 

L. 

02 175 ... 

7 29 

58 50 

33 o*i 

0*66 

3 

6*0 

6*6 

•083 

B. 




329*0 

0*71 

1 


• 

•192 

L. 

02 176 ... 

7 33 

89 14 

200*0 

1*56 

1 

7*3 

7*3 

•044 

B. 

2 1126 

7 34 

84 28 

144*2 

o*8i 

2 

7*0 

7 *o 

•225 

L. 




1427 

' 1 07 

1 

>• 

. 

*233 

B. 

02 177 ... 

7 35 

5 2 i 9 

120*2 

0*50 

4 

7*5 

8*5 

•123 

B. 




119*3 

0*59 

1 

.. 

* 

*120 

L. 

Procyon ... 

7 35 

84 28 

338-3 

4-83 

1 

1 

10 

*236 

L. 

2 963 

7 44 

30 26 

69*5 

0-51 

1 

5*9 

7 *i 

•306 

L. 

02182 ... 

7 47 

86 20 

30*8 

i*i 6 

2 

7 *o 

7*5 

•115 

B. 

21157 — 

7 49 

92 31 

62*8 

1*10 

1 

8*o 

8*o 

*233 

B. 

02 185 ... 

7 52 

88 35 

13*5 

0*30 

2 

6*8 

7 *i 

*139 

B. 

3 581 ... 

7 59 

77 25 

284*8 

o -53 

2 

8*5 

8*6 

•284 

L. 




286*1 

o -35 

3 

.. 


- *187 

B. 

2 1184 ... 

8 3 

5 1 49 

341*2 

26*82 

1 

8*o 

8-5 

•O47 

L . 




34 i *4 

27*06 

1 

• < 


•329 

B. 

2 1187 

8 3 

57 28 

45*5 

2*17 

1 

71 

80 

•O47 

L. 




41*8 

2*00 

1 

. 

.. 

•309 

B. 

2 1196 A.B. 
(£ Cancri) 

8 6 

72 3 

5-8 

1*08 

2 

5 *° 

5*7 

•237 

B. 

A.C. 

... 

... 

113-6 

510 

2 

5 *o 

>5 

•237 

B. 

B.C. 

... 

... 

1257 

564 

1 

57 

6*5 

•24I 

B. 


© Royal Astronomical Society • Provided by the NASA Astrophysics Data System 


Downloaded from http://mnras.oxfordjoumals.org/ at University of British Columbia on July 13, 2015 




1901MNRAS. 


00 
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Star’s Name. 

R.A. 

1900. 

N.P.D. 

1900. 

Posi¬ 

tion 

Angle. 

Dis¬ 

tance. 

No. 

of 

Meas. 

Mags. 

Epoch 

1900. 

Gbs. 


h m 

O ! 

O 

n 



* 



3 I2II 

8 12 

50 42 

130*6 

0*95 

I 

87 

9*2 

•329 

B 

j8 209 

8 37 

50 50 

358-3 

i *39 

2 

82 

8*7 

•319 

B. 

5 1273 (e Hy¬ 

8 41 

83 13 

2298 

3*53 

I 

3-8 

77 

•236 

L. 

dras A.C.) 











230*2 

3'43 

I 



•298 

W.B, 

Schiaparelli (e 

•,. 

• . . 

267*2 

0 20 

I 

3*8 

6*o 

•236 

L. 

Hydrae A.B.) 








j 3 1068 

8 44 

88 46 

l 85*9 

o *45 

I 

77 

8-8 

•241 

B. 

2 3121 

9 12 

61 0 

l 8*3 

o-8o 

2 

7*5 

7*8 

•258 

L. 




18*9 

0*89 

I 

.. 


•24I 

B. 




22*6 

o *57 

I 

.. 

.. 

•263 

W.B.* 

025 201 

9 18 

6139 

222*7 

1*41 

2 

7*5 

9-0 

•281 

W.B. 




220*1 

i* 3 i 

I 

.. 

. 

‘SOI 

L. 

21348 ... 

9 19 

8313 

322*0 

1*72 

I 

7*5 

7*6 

*312 

W.B. 

21356 ... 

9 23 

80 31 

112*0 

o*66 

3 

6*2 

7*0 

•26l 

B. 




II 4-3 

0*62 

1 

.. 

. 

312 

B. 

0^208 

9 45 

35 28 

281*4 

o*i8 

1 

5*0 

5*6 

*315 

L. 




284*7 

0-27 

2 

.. 

. 

•367 

B. 

5 1389 ... 

9 47 

62 31 

3089 

2*13 

2 

8*2 

9 *o 

*334 

W.B. 

A.C. s ... 

9 47 

97 38 

84*2 

0*2 7 

1 

5*5 

57 

•233 

B. 

02215 ... 

10 11 

7146 

206*0 

0*65 

1 

7*0 

7-2 

•236 

L. 




210*1 

091 

2 

.. 

. 

•237 

B. 

2 1424 

10 14 

69 39 

H83 

3-67 

1 

2-0 

3*5 

•236 

L. 

(7 Leonis) 







B. 





3*29 

1 

•• 

• 

*427 

2 1426 A.B. 

10 15 

83 4 

279*0 

0-73 

2 

7 -S 


•275 

B. 




278-0 

064 

1 



*312 

W.B. 

A.C. 

... 

• • • 

80 

7-58 

1 

7-8 

9-2 

•312 

W.B. 

02 216 

10 17 

74 9 

ii8*3 

111 

1 

7 -o 

io-5 

•236 

L. 




116*5 

1 '33 

1 

.. 

. 

•241 

B. 

2 1429 

10 20 

64 53 

252-2 

075 

1 

8*3 

8*3 

•236 

L. 




257-2 

0-96 

2 

•• 

• 

*305 

W.B. 




249-0 

0-97 

1 

• • 

• 

•309 

B. 

02 217 

10 21 

72 16 

157*0 

0 62 

1 

7’3 

7*8 

•236 

L. 




153*9 

o -73 

2 

.. 

. 

•237 

B. 

21457 ... 

10 34 

83 45 

3 iS *5 

1*28 

1 

7'4 

8*8 

•309 

B. 

02 225 A.B. 

10 35 

7014 

246-2 

o-8i 

1 

7*5 

11*2 

*345 

W.B. 

A.C. 

... 

• • • 

345‘7 

6*51 

1 

7*5 

9*8 

*345 

W.B. 


Quadrant certain. 
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1901MNRAS. 


00 


49 2 

Greenwich Micrometer Measures 


LXI. 7 ; 

Star’s Name. 

R.A. 

N.P.D. 

Posi¬ 

tion 

Dis¬ 

No. 

of 

Mags. 

Epoeli 

Obs. 

1900. 

1900. 

Angle. 

tance. 

Meas. 



1900. 



li *m 

0 / 

0 

u 



8*5 


B. 

02 227 

10 36 

78 44 

349*4 

048 

1 

7*5 

•309 




349*5 

0*47 

I 

t«a 


•312 

W.B. 

02228 ... 

IO 42 

66 54 

192-3 

o *45 

2 

7-2 

8-i 

*271 

B. 




191-2 

0-49 

2 

... 


•294 

W.B. 

02229 ... 

IO 42 

48 21 

3175 

o-8o 

2 

6*7 

7 *i 

•368 

B. 

0 915 

IO 44 

65 II 

232-3 

1-85 

I 

90 

9-0 

*315 

L. 




2 34 *i 

1 46 

I 

... 


•345 

W.B. 

Hough 48... 

10 59 

66 18 

125-5 

i* 5 i 

I 

8*3 

11 

•290 

W.B. 

2 1504 ... 

10 59 

85 47 

289-6 

113 

I 

7*4 

7*5 

•209 

B. 

Hough 378... 

10 59 

5 i 2 

228-6 

°*33 

I 

8 

81 

•309 

B. 

2 ISI 7 

11 9 

69 19 

272-4 

o*35 

2 

7*3 

7*3 

*271 

B. 




268-1 

0*42 

2 

... 


•293 

W.B. 

2 1523 

(£ Ur see Maj.) 

n 13 

57 54 

I 55*5 

2-30 

I 

4-0 

4*9 

•301 

•368 

L. 

B. 




1517 

2-17 

2 

•• 

• 

2 1524 

11 13 

56 22 

147-4 

773 

I 

37 

io-i 

*301 

L. 

(;v Ursaa Maj.) 



1474 

7*37 

I 

.. 

. 

•309 

B. 

2 1534 ... 

11 16 

71 14 

3 2 4*7 

5*09 

I 

8-o 

no 

•290 

W.B. 

Lalande 

11 24 

58 57 

67 

o *94 

I 

7-0 

no 

•301 

L. 

21846 


60 

084 

I 

. . 

. , 

•312 

W.B. 


02 234 ... 

11 26 

58 1 

309-4 

026 

I 

7-0 

7*4 

•427 

B. 

02 235 ... 

11 27 

28 22 

120*9 

0*58 

I 

6-0 

7*3 

•427 

B. 

^ 1554 ... 

11 31 

7 6 36 

259-9 

o-86 

2 

8-9 

91 

•329 

W.B. 

2 1555 - 

11 31 

6l 40 

347-3 

0 37 

2 

6-4 

6-8 

•294 

W.B. 




347-0 

0*38 

2 

•• 

♦ 

*352 

L. 




354-7 

0-27 

I 

• • 

• 

•309 

B. 

18603 

xi 45 

75 5 

3156 

0-84 

I 

6*4 

10-3 

*435 

L. 

2 1606 

12 5 

49 3i 

3258 

0-97 

I 

6*2 

7-0 

•427 

B. 

2 1639 ... 

12 19 

63 52 

1737 

023 

3 

67 

7*9 

•300 

W.B. 




i8o-i 

015 

3 

* 


*340 

L. 

2 1643 

12 22 

62 25 

38-1 

2-02 

3 

8*4 

87 

*300 

W.B. 

2 1647 ... 

12 2 5 

79 44 

224*2 

1*36 

2 

7*5 

7*8 

*340 

W.B. 

2 1658 ... 

12 30 

82 0 

356-5 

2 ‘ 6 o 

1 

8-o 

9*8 

‘345 

W.B. 

2 1661 

12 30 

78 3 

2383 

2-50 

2 

8*5 

8*5 

*340 

W.B. 

2 1663 ... 

12 32 

68 15 

106-0 

0-46 

1 

7*8 

87 

•315 

L. 




102-0 

063 

3 

.* 


•323 

W.B. 

2 1670 

(y Virginis) 

12 36 

90 54 

149-1 

5-78 

2 

3 *o 

3 *o 

*453 

Bi. 
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1901MNRAS. 


May 1901. of Double Stars , 1900. 493 


Star’s Name. 

E.A. 

1 goo. 

N.P.D. 

1900. 

Posi¬ 

tion 

Angle. 

IV „ No. 

^ lS ~ of 

tance - Meas. 

Epoch 
Mags. 1900. 

Obs. 

2 1687 (35 

h m 

12 48 

0 / 

68 13 

82-3 

// 

0*99 

2 

5*0 

7-8 

*375 

L. 

Comae Ber.) 
02 256 ... 

12 51 

90 25 

77*4 

o *57 

1 

7-2 

7*6 

•46O 

B. 

0 112 

12 57 

7 i 5 

294-0 

2*03 

1 

6*5 

8-5 

*435 

L. 

2 17x1 

12 58 

75 59 

3426 

0-87 

1 

8-5 

90 

*345 

W.B. 




347*1 

o -95 

1 

... 


*435 

L. 

*. 

13 2 

62 31 

198-9 

0-48 

1 

90 

95 

*345 

W.B. 

02 260 

13 3 

62 31 

1147 

o *55 

1 

7-9 

8*3 

*345 

W.B. 




124-5 

0*55 

2 

... 


*359 

L. 

0929 

12 59 

93 7 

223-6 

054 

2 

6*2 

6-2 

*444 

B. 

2 1728 (42 
Comae Ber.) 

13 5 

7 i 57 

208-8 

1964 

019 

1 

6*0 

60 

•345 

•419 

W.B. 

L. 



0*24 

2 

... 





205*0 

o *33 

2 

... 


•444 

B. 

02 261 

13 7 

57 22 

344'9 

151 

1 

70 

7‘5 

•435 

L. 




345 8 

1*54 

1 

... 


•528 

B. 

2 1734 

13 15 

86 30 

195*0 

1*04 

1 

7*2 

7*9 

•460 

B. 

Ho. 260 ... 

13 19 

60 15 

323-2 

0*52 

X 

83 

8-5 

*334 

W.B. 




3186 

0*77 

2 

.. 


•419 

L. 

02 266 

13 23 

73 4 i 

334*1 

1*48 

1 

73 

7-8 

*334 

W.B. 

02 269 

13 28 

54 34 

2185 

°’ 3 ° 

1 

6*5 

7-0 

*435 

L. 




204*2 

o *34 

2 

• • 

• 

•478 

B. 

2 1768 (25 
Cannm Yen.) 

13 23 

53 10 

134-2 

094 

o*88 

1 

5-7 

7-6 

•435 

•646 

L. 

B. 



1297 

2 

*. 

• 

0 612 

13 34 

78 45 

227-3 

031 

1 

6*3 

6*5 

-427 

B. 

s 1785 ... 

13 45 

62 30 

276-0 

1*38 

2 

7*2 

7*5 

•438 

W.B. 

2 1808 

14 5 

62 54 

74*5 

290 

2 

8*0 

90 

•382 

W.B. 

02278 ... 

14 8 

45 21 

80-3 

0*29 

2 

7*5 

7-5 

•494 

B. 




93-8 

0*32 

2 

.. 

- 

•537 

W.B. 

0 1272 

14 14 

40 47 

135-2 

I 62 

1 

8*4 

9*5 

•621 

L. 

0 1273 ... 

14 IS 

41 35 

191*8 

... 

1 

8*6 

io*8 

•542 

W.B. 




187*6 

1*07 

1 

• 

.. 

•621 

L. 

2 1863 

14 34 

... 

883 

0*65 

3 

71 

7*4 

•548 

B. 

2 1865 

14 36 

75 49 

148*6 

0*21 

3 

3*5 

39 

-426 

L. 

(C Bootis) 



143*4 

0*31 

5 

• 

•• 

■482 

B. 

2 1867 

14 36 

58 15 

17*7 

1*06 

1 

7*7 

8*2 

•460 

B. 




12*4 

1*09 

2 

• 

** 

•487 

W.B. 

2 1871 

14 38 

38 n 

293*2 

1 92 

3 

7-0 

7*0 

•548 

B. 

2 1877 ... 

14 38 

62 29 

326*6 

2*81 

r 

30 

6-3 

•465 

W.B. 


(e Bootis) 
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494 

Greenwich Micrometer Measures 


LXI. 7 , 

Star's Name. 

R.A. 

1900. 

N.P.D. 

1900. 

Posi- No. 

M°is. 

Mags. 

Epoch 

1900. 

Obs. 

05 285 ... 

h. in 

14 42 

0 1 

47 n 

0 “ r 

124*5 0-26 2 

130*3 °*34 

7' 1 7' 6 

*453 

•52° 

B. 

W.B. 


5 1883 ... 

14 44 83 38 242*2 

o-57 

1 

7-0 70 -460 B. 

-f* 

5 1888 ... 

14 47 

70 27 

198*2 

2-98 

1 

5-1 7-4 -441 L. 

(| Bootis) 







05 287 ... 

14 47 

44 3 s 

3:8-6 

077 

2 

7'5 7-6 -453 B - 




302-8 

0-63 

2 

•520 W.B. 

0 31 

14 48 

70 50 

189*9 

1*44 

1 

8*4 9*7 *44i L - 

05 288 ... 

14 49 

73 53 

l89*2 

1-70 

2 

6-5 7*0 *422 L. 




194*2 

1-67 

I 

•465 W.B. 

5 1908 

15 1 

55 7 

145*2 

1‘3° 

I 

8*2 9*2 *435 B. 




143*4 

i-54 

2 

... -562 W.B. 

Hough 60... 

15 10 

54 44 

327 

o'43 

I 

8 8 -435 L - 




37*2 

0*23 

I 

... *446 B. 




46'5 

0-24 

3 

•538 W.B. 

5 1932 

. 15 14 

62 48 

3282 

071 

1 

5*5 6-o *430 W.B. 




329-2 

o*8o 

2 

437 £• 




33 2 *3 

066 

2 

•47i L * 

Hough 62 .. 

. 15 17 

54 4° 

107-4 

1*09 

1 

8*2 8*3 *435 L - 

XtT T> 




292*3 

1-20 

2 

•520 W.B. 

5 1037 •• 

. 15 19 

59 21 

6*0 

o-68 

2 

5*0 57 *419 L * 

(17 Cor. Bor.) 


i*3 

0-63 

3 

•426 B. 

5 1938 

. 15 20 

52 16 

71-6 

o*94 

1 

4-o 6-7 -575 W.B. 




69-3 

o-86 

2 

•589 B - 

05296 

. 15 22 

45 38 

305-1 

1*50 

2 

7*0 86 -676 I*. 

* ... 

" 15 25 

43 27 

3404 

2*88 

1 

7.5 9-0 715 L - 

5 1957 • 

.. 15 3i 

76 42 

1531 

1*07 

1 

8*o 9 5 ‘43° W.B. 

05 298 . 

.. 15 32 

49 5° 

180*6 

1*03 

3 

7‘Q 7*3 * 6 5 8 L - 




179-4 

o-94 

2 

*689 B. 

5 1967 

.. 15 39 

63 23 

1161 

048 

3 

40 7*o *426 B. 

(7 Cor. Bor.) 


117*1 

o*44 

1 

*501 L - 

J8 619 

.. 15 39 

76 1 

7*9 

0-48 

3 

6*5 7*o *393 B. 

0 621 . 

... 15 4i 

44 58 

' 55*5 

0-63 

1 

7-5 8-o *629 L. 




64-4 

0*42 

1 

•657 B. 


0 8io ... 15 48 47 14 890 io8 1 86 11-2 -637 X. 

02303 ... 15 56 76 27 US'S 0-83 2 7'4 7-9 -427 B. 

142-4 065 1 ... -430 W.B. 

A 355 >6 5 44 21 2807 o- 4 i 2 r 9 9-2 '668 B. 
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1901MNRAS. 


May 1901. 


495 


of Double Stars , 1900. 


. Star’s Name. 

R.A. 

N.P.D. 

Posi¬ 

tion 

Dis¬ 

No. 

of 

Mass. 

Epoch 

Ohs. 



1900. 

1900. 

Angle. 

tance. 

Meas. 



1900. 



h 

m 

0 / 

O 

// 



61 



2 2032 

• * * 

16 

2 

55 54 

210-3 

436 

I 

5 *o 

715 

L. 

p 951 

... 

16 

20 

56 23 

5 i *9 

0-85 

2 

8-2 

8*7 

•668 

B. 

2 2054 

... 

16 

23 

28 4 

355*3 

1-07 

2 

5*7 

69 

•668 

B. 

2 2052 

... 

16 

25 

71 28 

9 i *9 

i *93 

I 

7*5 

7*5 

*430 

W.B. 






93*3 

1-86 

I 

• 

•• 

‘446 

B. 






93*2 

i-86 

I 

*< 

-• 

•501 

L. 

3 813 

... 

16 

24 

63 IS 

1687 

1-04 

2 

8-5 

8-5 

•367 

B. 






167*6 

0-98 

I 

.. 

* 

*430 

W.B. 

0 814 

... 

16 24 

49 S 3 

3165 

0-32 

2 

8*4 

8*7 

•668 

B. 

J8817 

... 

16 28 

66 33 

1497 

096 

2 

8-2 

8*2 

•367 

B. 






145-9 

1-09 

I 

.. 

• 

•501 

L. 

j3 818 

... 

16 

30 

59 17 

347 

3*37 

I 

6-3 135 

•643 

L. 

2 2084 

... 

16 38 

58 13 

2 39'5 

0-80 

6 

3*o 

65 

•603 

L. 

(£Herculis) 




232-1 

063 

2 

.. 

. 

*685 

B. 






224-I 

0'95 

1 

.. 

. 

*993 

L. 

* ... 

... 

16 38 

45 20 

121-6 

568 

1 

9 

II 

•640 

L. 

2 2091 

... 

16 39 

48 37 

305*7 

1*07 

3 

7*5 

80 

•580 

B. 

Be. 15 

... 

16 

40 

46 20 

315-2 

0-51 

3 

8*0 

8*5 

•580 

B. 

2 2106 

... 

16 46 

80 25 

310-0 

027 

1 

67 

8*4 

•548 

W.B. 

2 2107 

... 

16 48 

6l IO 

312-4 

o*35 

1 

6-5 

80 

*543 

W.B. 






324*3 

020 

2 

• • 

• 

•630 

L. 






3197 

03I 

2 

** 

• 

•668 

B. 

3 821 

... 

16 

48 

57 59 

318-2 

1*15 

i 

8-4 

89 

*405 

B. 






3ii*4 

X-29 

2 

• • 

• 

*492 

L. 

2 2118 


16 

57 

24 50 

93*2 

Ol6 

1 

6-4 

69 

•731 

B. 

2 3127 

... 

17 

XI 

65 3 

1926 

1463 

1 

3 *o 

81 

•660 

L. 

02 327 


17 

12 

33 45 

3 i 3 *o 

017 

1 

7-6 

80 

*731 

B. 

3 629 


17 

15 

57 5 ° 

344*o 

099 

2 

8-4 

8-8 

*572 

L. 

0 45 

... 

17 

15 

57 26 

290-4 

4*97 

2 

8-6 

8-8 

•512 

L. 

3 628 

... 

17 

16 

57 14 

355*8 

0-50 

3 

8-8 

9*4 

•596 

L. 

* ... 


17 

16 

57 27 

283 

5*55 

1 

9*5 

100 

*523 

L. 

* ... 


17 

16 

57 25 

302-1 

323 

2 

9-0 

9*5 

•512 

L. 

3 630 

• ■ • ' 

17 

i7 

57 36 

224-1 

i*39 

2 

8-6 

10-2 

*572 

L. 

3 1250 


17 

21 

59 9 

66-2 

2-27 

1 

9*4 

9*5 

*523 

L. 

22173 

... 

17 

25 

90 56 

329*5 

I-01 


5*8 

6*3 

*653 

B. 

3 1121 


17 

33 

77 24 

239-0 

0-66 

1 

8*5 

90 

*523 

L. 

3 631 


17 

35 

90 36 

67*1 

0-36 

2 

7*5 

7-6 

*641 

B. 

2 2199 

... 

17 

37 

34 12 

88-8 

171 

1 

7*2 

7*8. 

•630 

L. 
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1901MNRAS. 


00 


496 Greenwich Micrometer Measures lxi. 7, 


Star's Name. 

B.A. 

1900. 

N.P.D. 

1900. 

Posi¬ 

tion 

Angle. 

Dis¬ 

tance. 

No. 

of 

Meas. 

Mags. 

Epoch 

1900. 

Obs. 


h m 

0 / 

O 

// 


60 




$ 1251 

*7 37 

74 0 

767 

1*13 

2 

n *5 

*570 

L. 

2 2203 

17 38 

48 18 

3240 

0 ‘65 

1 

7-5 

7*8 

•630 

L. 




317-4 

o-68 

2 

• • 

• 

•798 

B. 

2 2205 

17 41 

72 15 

305-7 

r 97 

3 

8-3 

8*6 

*600 

L. 

2 2215 

17 42 

72 16 

2972 

0-63 

2 

59 

7*9 

•581 

L. 




295*2 

0-67 

1 

•« 

* 

*731 

B. 

Hough 70 ... 

17 42 

59 25 

108*4 

0*30 

2 

8 

8 

-798 

B. 

02 337 ... 

17 46 

82 44 

270-3 

0*39 

3 

7*5 

8*o 

•653 

B. 

02 338 ... 

17 47 

74 39 

18-6 

069 

3 

65 

7 *o 

*652 

B. 




155 

0*75 

1 

•• 

• 

•698 

L. 

#. 

17 47 

74 39 

354-5 

1*26 

1 

io-o 

io*5 

•698 

L. 

A.C. 8 

1719 

60 18 

58-4 

0-32 

1 

80 

9*8 

•865 

B. 

A.C. 9 

17 5 ° 

60 10 

5 S '4 

o -95 

1 

8-4 

8*7 

•865 

B. 

& 1125 ... 

17 57 

88 40 

19-0 

1*00 

1 

5 *i 

91 

•671 

L. 

2 2262 
(t Ophiuehi) 

17 58 

98 11 

257-7 

1*29 

1 

50 

5*7 

*671 

L. 

2 2272 (70 

18 0 

87 28 

246-9 

i-6i 

9 

4 'i 

61 

•566 

W.B. 

Ophiuehi) 









02 341 ... 

18 1 

68 34 

770 

026 

2 

6-4 

7.7 

*68l 

B. 

02 343 

l8 2 

4 i 52 

87-5 

2*61 

1 

7-2 

10*2 

•638 

L. 

22281 

l8 4 

86 2 

224*8 

0*31 

3 

5*7 

7*2 

•572 

W.B. 

2 2283 ... 

l8 4 

83 52 

80-3 

i'll 

2 

7*2 

7*7 

*537 

W.B. 

2 2289 

18 s 

73 32 

233-6 

1*20 

3 

6*5 

7 *o 

•548 

W.B. 

2 2294 

18 9 

89 51 

100*3 

0*19 

1 

7’4 

7.7 

•624 

B. 

0 1091 

18 9 

51 26 

35*3 

0*29 

2 

8-6 

8*6 

•798 

B. 

18641 

18 17 

68 33 

344-1 

0-96 

2 

7*3 

90 

•584 

W.B. 




347*0 

0*95 

2 

• # 


•687 

L. 

*. 

18 IS 

69 26 

1 io-8 

651 

1 

10 

11 

698 

L. 

2 2315 ... 

l8 21 

62 39 

203*9 

0-26 

2 

7-0 

80 

•589 

L. 




212*9 

0-17 

1 

•• 


*543 

W.B. 

22318 ... 

l8 21 

64 4 

2528 

2112 

1 

7*9 

100 

•465 

W.B. 

J8 1203 

l8 21 

8915 

680 

0-22 

1 

7*5 

7*7 

*624 

B. 




90*2 

0*20 

1 

• • 

- 

*6 76 

L. 

02 543 

l8 22 

4311 

132*9 

I *01 

2 

80 

100 

*688 

L. 




128*6 

rn 

2 

.. 

.. 

•798 

B. 

02 351 .» 

l8 23 

4119 

180 

052 

2 

7*0 

7-0 

*688 

L. 




20*8 

0-56 

2 

... 

.. 

•798 

B. 

02 354 ... 

l8 27 

83 is 

165*2 

0*70 

2 

7 

8 

*574 

W.B. 

Hough 86... 

l8 30 

54 54 

1817 

0-29 

1 

8 

9 

•660 

L. 
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1901MNRAS. 


00 


May 1901. of Double Stars, 1 goo. 497 


Star’s Name. 

E.A. 

N.P.D. 

Posi¬ 

tion 

Dis¬ 

No. 

of 

Maes. 

Epoch 

Obs. 



1900. 

1900. 

Angle. 

tance. 

Meas. 



1900. 



Ti m 

0 / 

0 

// 






02 357 

... 

is 31 

78 24 

242*4 

0*33 

2 

82 

8*2 

*574 

W.B. 

02 358 




234-8 

0-47 

I 

• «» 

•676 

L. 

... 

18 31 

73 12 

192-4 

1-95 

3 

6-8 

, 7-2 

•513 

W.B. 





I 90-2 

177 

... 

.. 

. 

*676 

L. 

Hough 87... 

18 34 

73 34 

1031 

0-38 

2 

7-8 

8-i 

*574 

W.B. 





102-1 

o *39 

1 

.. 

. 

•676 

L. 

* ... 


18 34 

6l l8 

257-7 

in 

2 

9*5 

100 

*597 

W.B. 





2620 

092 

1 

.. 

.. 

•698 

L. 

* ... 

... 

l8 22 

63 57 

309-6 

5*56 

1 

10 

10 

•698 

L. 

22356 

... 

18 34 

61 23 

60-4 

0-90 

3 

8-2 

8-6 

•586 

W.B. 





6o-8 

0-98 

1 


.. 

•69S 

L. 

* ... 

... 

is 35 

61 22 

30-1 

627 

1 

9 

9 

•698 

L. 

2 2362 

... 

18 35 

54 2 

2*6 

4*08 

1 

7 *i 

8-4 

•66 0 

L. 

Hough 437 

18 37 

58 27 

301-4 

0-32 

1 

8 

8 

-643 

L. 

A.D. 










C.D. 

... 

... 

339 ’° 

4-14 

1 

.« 

>• 

•643 

L. 

2 2367 

... 

18 37 

59 48 

85-7 

0-18 

2 

7*2 

7*6 

•672 

L. 





83 -S 

0-17 

3 

•• 

. 

•740 

B. 

2 2369 

... 

18 39 

87 30 

92-5 

0'95 

1 

8 

8 

•624 

B. 

2 2400 

A.B. 

18 44 

73 SI 

188-3 

1 88 

1 

8-o 

in 

•709 

L. 


A.C. 

... 

... 

178-3 

2 92 

1 

8-o 

iro 

•619 

W.B. 



... 

... 

188-6 

2-79 

1 

.. 

.. 

709 

L. 


B.C. 

... 

... 

188-2 

092 

1 

hi 

I TO 

709 

L. 


A.D. 

... 

... 

1571 

039 

1 

80 

95 

•709 

L. 

2 2402 

... 

18 45 

79 25 

205-8 

0-82 

3 

80 

8-4 

•626 

W.B. 

0 971 

... 

18 45 

40 41 

8-3 

027 

1 

6*5 

8-5 

’ 73 1 

B. 

0 1255 

... 

18 52 

41 15 

89-7 

1*43 

1 

5*8 

12-5 

•638 

L. 

0 648 

... 

18 53 

57 16 

224'2 

1-17 

2 

60 

9-2 

•622 

L. 





228 9 

no 

1 

• • 

• 

•731 

B. 

2 2422 

... 

18 53 

63 54 

91*2 

0-91 

3 

7*9 

8*2 

00 

W.B. 

<3 649 

... 

18 55 

57 40 

I2’2 

i *43 

1 

8-2 

io-6 

" 73 1 

B. 

2 2437 

... 

18 57 

70 59 

62*7 

0-71 

3 

7-8 

8-2 

•640 

W.B. 

2 2454 

... 

19 2 

59 43 

252-4 

096 

2 

8 

9 

•674 

W.B. 





254-2 

o-8o 

1 


• 

*731 

B. 

* ... 

... 

19 2 

60 5 

190-1 

1-03 

1 

9 

10 

•501 

L. 

2 2455 

... 

19 3 

67 59 

80-2 

3*39 

4 

7 

8 

•635 

W.B. 

2 2488 

... 

19 11 

70 9 

326-2 

i- 5 8 

1 

8*5 

9*7 

772 

W.B. 

02 368 

... 

19 II 

74 1 

217-2 

074 

3 

8 

9 

•644 

W.B. 





213-8 

o -95 

1 

• • 

. 

•671 

L. 
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1901MNRAS. 


00 


498 Greenwich Micrometer Measures lxi. 7, 


Star's Name. 

R.A. 

1900. 

n vn 

N.PD. 

1900. 

Posi¬ 

tion 

Angle. 

Dis¬ 

tance. 

No. 

of 

Meas. 

Mags. 

Epoch 

1900. 

Obs. 

02 371 ... 

11 XXX 

19 12 

0 / 

62 42 

153*0 

o*88 

3 

7 

7 

•644 

W.B. 

0 1256 ... 

19 14 

83 51 

36-5 

0*63 

1 

8*3 

8*3 

•624 

B. 




34 *o 

0*63 

1 

.. 

• 

•671 

L. 

H.A.H. 95... 

J 9 15 

8714 

1604. 

0*40 

1 

6*o 

6*5 

•624 

B. 




149*8 

0*28 

1 

.. 


•671 

L. 

0 141 

19 18 

67 42 

77 *o 

0*72 

1 

7*5 

8*5 

•676 

B. 

0 1129 

19 19 

37 5 ° 

329*1 

0*28 

1 

6*3 

6*3 

•865 

B. 

2 2525 ... 

19 22 

62 52 

32 i *7 

0*47 

2 

S-o 

8*0 

•619 

B. 

02 375 

19 30 

72 7 

1 50*4 

0*57 

2 

8*o 

90 

*619 

B. 




1490 

0*28 

1 


<» 

*772 

W.B. 

2 2544 ... 

19 32 

8156 

202*9 

1*00 

1 

7*8 

9*5 

•671 

L. 

2 2556 ... 

19 35 

68 0 

145*7 

o *45 

2 

7*3 

7*8 

'619 

B. 

0 1132 ... 

19 39 

63 18 

211*3 

o *53 

1 

83 

8*7 

•624 

B. 

* . 

19 40 

63 6 

349*4 

o *33 

1 

.. 

.. 

’624 

B. 

0 658 

19 40 

62 9 

297*6 

0*50 

2 

67 

9*7 

•619 

B. 

22579 ... 

(0 Cygni) 

19 42 

45 7 

300*4 

1*44 

2 

30 

7*9 

•619 

B. 

A.G.C. 11 ... 

19 44 

71 7 

1629 

0*20 

2 

4*5 

6*o 

*619 

B. 

02 387 ... 

19 45 

54 58 

334 *i 

0*57 

1 

7*2 

8*2 

•778 

B. 

Hough 580 

19 48 

67 48 

271*7 

078 

2 

8*o 

8*i 

*696 

B. 




279*7 

o *54 

1 

.. 

. 

*772 

W.B. 

2 2600 

19 5 i 

67 46 

. 5 . 8-3 

3*20 

2 

8*3 

9*7 

•710 

W.B. 




54*8 

3*06 

1 

.. 


756 

B. 

0 425 A.B. 

19 53 

69 59 

238*6 

i *43 

1 

8*4 

8*5 

•756 

B. 




242*6 

1*41 

1 

.. 

. 

•772 

W.B. 

A.G. 



41*8 

20*22 

1 


ii *9 

•772 

W.B. 

A.C. 16 ... 

19 54 

63 2 

561 

0*44 

2 

7 

9 

•696 

B. 




56*6 

o *37 

1 

.. 

. 

•660 

L. 




54 *o 

o *49 

1 

.. 

. 

•772 

W.B. 

2 2607 A.G. 

19 55 

48 O 

291*8 

3*24 

1 

7*2 

9*2 

*<r 

-Jr 

00 

B. 

02 392 A.B. 



300*7 

0*28 

1 

7*2 

9*0 

778 

B ; 

02 395 ... 

19 58 

65 21 

2758 

o*66 

1 

5*8 

6*2 

•709 

L. 




1038 

o*55 

2 

.. 

. 

*739 

B. 

*. 

19 59 

65 22 

20’I 

o *45 

1 

8 

9 

•709 

L. 

2 2624 A.B. 

19 0 

54 16 

I 73'6 

1*56 

1 

7*2 

7*8 

719 

W.B. 

0 57 

20 1 

74 47 

1197 

2*38 

1 

67 

n *3 

•671 

L. 

Hough 128 

20 20 

47 20 

26 0 

1*02 

1 

6*3 10*9 

*660 

L. 

* ... 

20 20 

47 n 

176*0 

1*55 

1 

8 

9 

*66o 

L. 
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1901MNRAS. 


May 1901, 


of Double Stars , 1900. 


499 


Star’s Name. 

R.A. 

1900. 

N.P.D. 

1 goo. 

Posi¬ 

tion 

Angle. 

. Dl3 ‘ N o°f 
tance - Meas. 


Obs. 

22695 ... 

li m 

20 28 

0 / 

64 39 

8o°6 

n 

1-04 

3 

6-2 

8-o ■ 

630 W.B. 

p 670 

00 

0 

76 24 

45 *i 

0-39 

1 

8*5 

8*9 

•671 

L. 

X ••• 

20 28 

76 24 

143-0 

031 

1 

9-0 

9*5 

•671 

L. 

j3 151 (/3 Del- 

20 33 

75 45 

9-0 

0-64 

1 

4*5 

6*0 

•613 

B. 

phini) 



9-8 

0-63 

1 

... 


•671 

L. 

Hough 152... 

21 8 

62 7 

329-6 

o *53 

1 

8*5 

9*5 

•616 

L. 




3 I 9-5 

0-52 

3 

... 


•819 

W.B. 

02 535 ... 

21 IO 

80 27 

206-0 

033 

1 

4*1 

4*1 

•613 

B. 

2 2799 ... 

21 24 

79 21 

295-3 

141 

3 

6-6 

6-6 

•612 

W.B. 

2 2804 

21 28 

69 44 

332-1 

3*ii 

3 

7*3 

80 

•612 

W.B. 

j8 1212 

21 34 

9 ° 33 

261*8 

0-51 

1 

6-5 

69 

•613 

B. 

Hough 165.., 

21 38 

71 29 

76-5 

0*35 

2 

8*o 

8*2 

•794 

W.B. 

2 2822 

21 39 

61 43 

126-6 

2*66 

1 

4*0 

5-0 

•019 

L. 




123-4 

2*59 

3 

... 


•790 

W.B. 

Hough 166... 

21 40 

62 38 

86-9 

0-24 

1 

7*5 

7*5 

*613 

B. 




92-4 

0-29 

2 



•655 

L. 




93'2 

o* 3 i 

1 

*• 


•739 

W.B. 

2 2824 0 Pe- 

21 40 

64 49 

2957 

12*77 

1 

3*9 

10-8 

*537 

W.B. 

gasi A.C.) 
j 3 989 (k Pe- 

21 40 

64 49 

259-2 

0-14 

5 

3-9 

5-0 

•555 

L. 

gasi A.B.) 



251-2 

0-14 

4 

• • 

. 

•689 

W.B. 




253'3 

016 

1 

• • 

. 

•613 

B. 

*. 

21 41 

64 55 

295*3 

436 

1 

9-5 

IO'O 

•694 

L. 

Hough 171... 

21 48 

62 41 

170-6 

o-68 

1 

8 

8 

•613 

B. 




169*4 

0-76 

2 

• • 9 

•655 

L. 




159*7 

o-8i 

I 


• 

•904 

W.B. 

0 75 

21 SO 

79 35 

43*3 

0*95 

1 

81 

8-3 

•756 

B. 



46-7 

0-89 

1 

•• 

*• 

•816 

W.B. 

2 2849 

21 53 

76 19 

266-8 

i *43 

1 

8*2 

10-7 

*694 

L. 




265*6 

r 53 

2 

• 

•• 

767 

W.B. 

Hough 179 

22 8 

60 26 

257*3 

o *57 

2 

80 

8-5 

•655 

L. 




259*4 

0*52 

1 

. 

• • 

•756 

B. 




260-1 

0-41 

1 

• 

• • 

•958 

W.B. 

2 2881 ... 

22 IO 

60 57 

93'8 

i *47 

1 

7*7 

8*2 

•616 

L. 




985 

1-33 

3 

• 

•• 

•714 

W.B. 

Hough 180 

22 12 

46 38 

221-2 

o *55 

1 

7-0 

7*5 

*931 

B. 

£ 1216 

22 15 

61 0 

3 l8l 

o *53 

1 

8-4 

8*7 

♦694 

L. 




3100 

0-49 

1 

• 

•* 

•756 

B. 




3 r 5‘4 

o-68 

2 


... 

*944 

W.B. 
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1901MNRAS. 


00 


500 Greenwich Micrometer Measures . lxi. 7, 



Star’s Name. 

R.A. 

1900. 

N.P.D. 

1900. 

Posi¬ 

tion 

Angle. 

Dis¬ 

tance. 

No. 

of 

Mea*. 

Mags. 

Epoch 

1900. 

Obs. 



h 

m 

0 

/ 

0 

// 





W.B. 


2900 

22 

19 

69 

40 

I76-6 

i -54 

I 

6*o 

9-2 

•717 

0 

I2lS 

22 

23 

60 

50 

52*5 

1 42 

2 

8-6 

8-8 

*8ll 

W.B. 







53*6 

i '45 

I 

.. 

.. 

*756 

B. 

Hough 296 

22 

36 

75 

59 

57*3 

032 

2 

5*5 

5*5 

•898 

B. 

2 

2934 ... 

22 

37 

69 

6 

I 43 'S 

0-83 

I 

8*2 

9-2 

•694 

L. 







138-3 

0-85 

3 

.. 

. 

00 

ro 

00 

W.B. 

0 

1144 

22 

38 

60 

18 

83-5 

028 

1 

9*5 

95 

•790 

L. 

0 

710 

22 

38 

60 

50 

235-5 

036 

1 

8-o 

8-5 

•790 

L. 

0 

71I 

22 

40 

79 

20 

479 

1 07 

1 

9-0 

10-2 

•790 

L. 

02483 ... 

22 

54 

78 

48 

221'9 

0 81 

2 

60 

7*5 

•743 

W.B. 







2286 

094 

1 

.. 

. 

■756 

B. 

0 

IO25 

23 

9 

77 

53 

277 2 

058 

1 

80 

108 

•739 

W.B. 

0 

79 

23 

12 

92 

5 

85-4 

0-70 

1 

80 

8-5 

•931 

B. 

0 

80 

23 

14 

85 

10 

IO7 

027 

1 

8-o 

8-5 

•931 

B. 

0 

720 

23 

29 

59 

14 

l68 7 

0-39 

1 

5*5 

5-5 

•790 

L. 







159-3 

031 

1 

.. 

• 

•964 

B. 







168*3 

o -34 

1 

.. 

. 

•983 

W.B. 

0 

858 ... 

23 

36 

58 

0 

2660 

056 

2 

80 

8*2 

•948 

B. 







266*4 

0-58 

1 

.. 


•983 

W.B. 

2 

3050 ... 

23 

54 

56 

5 i 

213-8 

2 40 

1 

6*0 

6*0 

•816 

W.B. 

2 

3036 ... 

23 

59 

56 

20 

147*8 

0-52 

2 

7*4 

7*4 

•477 

B. 







143-0 

0*52 

1 

.. 

. 

•958 

W.B. 
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